Regn . No. KERBIL /2012 /45073 

dated 5 - 9 - 2012 with RNI 


Government of Kerala 
കേരള സർക്കാർ 

2013 


Reg. No. 02 ). MMI 
KL / TV (N )/634 /2012 - 14 


SLR 


GOVERN 


.. 


. 
9 


qoo. 


TA 


99 TUDO 
WMENT OF 


OF KERA 


KERALA GAZETTE 

കേരള ഗസററ് 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 


8th January 2013 
2013 2m0101 8 


1 


Vol. II 
Weijo 2 


THIRUVANANTHAPURAM , TUESDAY 


de ore 


2 


തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


Pousha 1934 


18th Pousha 1934 
1934 601940 18 


നമ്പർ 


PART III 
Stores Purchase 


Insurance Medical Services Department 

RE -TENDER NOTICE 


[No. DIMS/ TN -04/2012 - 13 ] 


No. F4 /17536 /2012 /DIMS. 


15th December 2012 . 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of following hospital equipments from original 
manufactures or approved /authorized agencies for the use 
of ESI Hospital, Feroke , Kozhikode subject to the 
conditions mentioned herewith . 


Guarantee & AMC — 3 years warranty and 
5 years AMC. 

Total PAC — 6 ,20 ,000 . 
EMD — 2 ,700 for Sl. No. 1 and · 3,500 for Sl. No. 2 . 
Cost of tender form : 

Original — 1,290 (including VAT ). 
Duplicate — 645 ( including VAT). 


Last date and time of issue of tender forms 
Upto 14 -1- 2013, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
Upto 15 -1 -2013 , 4 p . m . 

Date and time of opening of tender - 16 - 1 - 2013 , 
11 a . m . 

Tender forms can be obtained either direct from the 
Office of the Director of Insurance Medical Services, 
Thiruvananthapuram on payment of its actual cost by 
cash or by paying 50 additionally over and above the 
cost of tender by way of money order for getting the form 
through post. 


DITIONS 


9 . Cost of tender forms once paid will not be 

refunded . Tenders not in prescribed form and with 
inadequate EMD are liable to be rejected . Tender 
received after the specified date and time will not 
be accepted on any account. 
All other conditions mentioned in the tender form 
and Kerala Store Purchase Manual are applicable 
to this tender. 


10 . 


1. This is a two part tender. Therefore , the Offer / 

tender shall be submitted in two - Bid System , Viz . 
(a ) Technical and Commercial Bid (Part-I) 
(b ) Price Bid (Part-II ) 
Technical and Commercial Bid shall contain , the 
Technical details and the Commercial terms such as 
Delivery period , Delivery term , Payment term , offer 
Validity , Warranty /Guarantee, scope of installation , 
Training etc . Please note that prices of equipments , 
taxes, duties, delivery charges etc . should not be 

indicated in the Technical and Commercial Bid . 
3. Price Bid shall show prices of equipments, taxes , 

duties and all other charges (to be shown 
separately) for supplying the item at ESI Hospital, 
Feroke , Kozhikode. Prices should be quoted in 
Indian Rupees only and shall be firm and fixed . It 
should include the cost of all accessories as per 
our tender specification . Prices of optional 
accessories, if any , may be shown in a separate 
sheet of paper. The prices offered shall remain 
valid for the current financial year . 


4 . Complete literature /leaflet relevant to the 

offer are to be enclosed with Technical and 
Commercial Bid . 


5 . The required EMD shall be in the form of DD 

drawn from a Nationalized Bank in favour 
of the Director , Insurance Medical Services 
Department, Thiruvananthapuram (payable at 
Thiruvananthapuram ) and the duly filled up tender 
form (excluding the column and space meant for 
prices ) shall be furnished along with the Technical 

and Commercial Bid . 
6 . Technical & Commercial Bid and Price bid should 

be furnished in separate sealed covers . Both covers 
( Part -I & Part-II ) shall be superscribed with Tender 
No ., due date and time and the wording Part- I 
Technical & Commercial Bid and Part -II- Price Bid , 

as the case may be . 
7. Both the covers shall be sealed and kept in a 

single large cover superscribed with Tender No., 
due date and time. The cover thus prepared shall 
reach to the Director, Insurance Medical Services , 
Thycaud , Thiruvananthapuram on or before the due 

date and time specified above . 
8 . The bidder has the liberty to furnish quote for the 

whole items or any one or more of the items 
mentioned above in this tender . In that case , the 
total amount of EMD to be furnished should be 
the aggregate of the same mentioned against each 
item , the bidder proposes to quote. 


11. The Technical and Commercial Bid will be opened 

at the first instance in the presence of the 
Departmental Technical Evaluation Committee . The 
Technical Evaluation Committee will scrutinize the 
Technical bid in line with the Departmental 
specification . The technical bid which is cleared by 
Technical Evaluation Committee alone will be 

accepted and only their price bid will be opened . 
12. Delivery shall be made within 30 days from the 

date of the purchase order. 
The item should be delivered/ installed at the ESI 
Hospital, Feroke, Kozhikode , as the case may be , at 

the risk and cost of the supplier. 
14. The equipment must be a newly manufactured item 

and not a reconditioned one . 
15. The item shall carry a clear warranty for a period 

of 3 years from the date of delivery / installation and 

commissioning as the case may be . 
16 . The supplier shall execute Annual Maintenance 

Contract for a period of 5 years on expiry of the 
warranty period . Hence, both comprehensive and 
non comprehensive AMC rates for 5 years after 
the warranty period for each item has to be quoted 

separately . 
17 . The manufacturer /supplier shall have their own 

service facilities in Kerala . 
The item shall carry ISI mark /ISO mark certificate/ 
Radiation Safety Certificate from ICRD /Country of 
origin as the case may be, wherever applicable . 
Attested copies of these certificates issued by the 
Competent Authority are also to be submitted with 

the tender. 
19 . Name and address of a few Institutions in Kerala 

where the equipments have already been supplied / 
installed by the bidder shall be furnished along 
with the tender. 
As and when necessary , one employee of this 
Department shall be given training in use of this 

equipment by the supplier at his cost. 
21. Payment shall be made within one month from the 

date of receipt of item in good condition / 
acceptance of the item and satisfactory installation 
and commissioning. 
The bidder shall furnish attested copy of their 
Registration Certificate , TIN and TAN Certificate 
etc . issued by the competent authority . 


20 . 


22 . 


3 , 


23. The Purchaser reserves the right to increase or 

decrease the quantity specified . 
24. The successful bidder shall deposit a sum 

equivalent to 5 % of the value of the contract as 
Security Deposit , which will be released only after 

the guarantee period . 
25. The undersigned reserves the right to accept or 

reject the tender without assigning any reasons 

thereof as provided under Store Purchase Rules . 
ഇൻഷ്വറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് വകു പ്പിലെ 
കോഴിക്കോട് ഇ . എസ്. ഐ . ആശുപത്രിയിലേക്ക് താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അംഗീകൃത 
ഉത് പാ ദ ക രിൽ നിന്നും വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളമുദ്രവച്ച ടെൻഡറുകൾ ഇതോടൊപ്പം 
ചേർത്തിട്ടു ഉള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയ മായി ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക : 6,20, 000. 


5 . 


ക്രമനമ്പർ 1- ന് 2,700 , ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 


നിരതദ്രവ്യം 
3 , 500 . 


6 . 


വിലയെ സംബന്ധിച്ച ബിഡ്ഡിൽ ( പസ് ബിഡ്) 
സപ്ലയർ ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റ ത്തിന്റെ വില , 
ടാക്സസുകൾ, ഡ്യൂട്ടികൾ, സാധനങ്ങൾ കോഴിക്കോട് 
ഫറോക്ക് ഇ . എസ്. ഐ . ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുളള ചാർജ്ജ്എന്നിവ പ്രത്യേകം 
(പ്രത്യേകം കാണിച്ചി രിക്ക ണം . തുക കൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിൽ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്താവൂ . ഓപ്ഷണൽ 
അക്സസറീസ് വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വിലയും 
പ്രത്യേകമായി വേറൊരു ഷീറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം. 
ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയ്ക്ക് നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം 

അവസാനിക്കുന്നത് വരെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
4 . ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റത്തിന്റെ ലിറ്ററേച്ചർ / ലീഫ് ലെറ്റ് 

എന്നിവ ടെക്നിക്കൽ ആന്റ് കമേഴ്സ്യൽ ബിഡിനോട് 
വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
മുകളിൽ കാണിച്ച പ്രകാരമുള്ള നിരതദ്രവ്യം ഡയറക്ടർ, 
ഇൻഷ്വറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ്, തിരുവനന്തപുരം 
പേരിൽ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്തതും 
തിരു വ ന ന്ത പുരത്ത് മാറാവു ന്ന തു മായ ഡിമാന്റ് 
ഡാം വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ഫോറവും 
( ഈ ഫോമിൽ വില സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളൊന്നും 
സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ) ടെക്നിക്കൽ ആന്റ് കമേഴ്സ്യൽ 
ബിഡിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ്. 
ടെക്നിക്കൽ ബിഡും പസ് ബിഡും പ്രത്യേകം 
(പ്രത്യേകം സീൽ ചെയ്ത രണ്ട് കവറുകളിലായി 
വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഈ രണ്ട് കവറുകളുടെയും പുറത്ത് 
ടെണ്ടർ നമ്പർ, ടെണ്ടർ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി 
രേഖപ്പെടുത്തിയും ടെക്നിക്കൽ ആന്റ് കമേഴ്സ്യൽ 
ബിഡ് ( പാർട്ട് -I) എന്നും പ്രസ് ബിഡ് ( പാർട്ട്- II ) 
എന്നുംബന്ധപ്പെട്ട കവറുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്ക 
ണം . 
മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് സീൽ ചെയ്ത്ത 
കവറുകളും, മറ്റൊരു വലിയ കവറിനുള്ളിലാക്കി, സീൽ 
ചെയ്തും , ടെണ്ടർ നമ്പരും, ടെണ്ടർ നൽകേണ്ട 
തീയ തിയും കാണിച്ച് ഡയറക്ടർ, ഇൻഷ്വറൻസ് 
മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ്, തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം 
എന്ന അഡ്രസ്സിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീയതിക്കും 
സമയത്തിനും മുൻപായി എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 
-- മുക ളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റ ങ്ങ ൾ 

മൊത്ത മായോ, ഒരു ഐ റ്റ ത്തിനും മാത്രമായോ 
അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഐറ്റത്തിനോ ടെണ്ടർ 
സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 
ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഐറ്റ ത്തിനും നേരെ 
കാണിച്ചിട്ടു ളള നിര ത ദ വ്യ തുക കൂട്ടി മൊത്തം 

തുകയാണ്ആകെ നിരതദ്രവ്യമായി നൽകേണ്ടത്. 
9 . ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില തിരികെ നൽകുന്നതല്ല . 

നിശ്ചിത ഫോമി ല ല്ലാ ത്തതും ആ വശ്യ മായ 
നിര ത ദ വ്യം ഇല്ലാ ത്ത തു മായ ടെണ്ടറുകൾ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . മുക ളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടു ഇള 
തീയ തിക്കും സമ യ ത്തിനും ശേഷം ലഭി ക്കു ന്ന 

ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
10 . ടെണ്ടർ ഫോമിലും കേരളാ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാന്വലിലും 

പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഇതിന് ബാധകമാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സൾപ്പെടെ): 

ഒറിജിനൽ " 1, 290 . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 645. 
ദർ ഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 14 -1- 2013, വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15- 1- 2013 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16 -1- 2013, 
രാവിലെ 11 മണിക്ക്. 
-- ഗ്യാരന്റി ആന്റ് എ . എം . സി . - ഗ്യാരന്റി 3 വർഷം, 
എ . എം . സി . അഞ്ച് വർഷം. 

ഇൻ ഷ്വറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീ സ സിന്റെ ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പണ മായി നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടി 
വിലയ്ക്ക് പുറമേ - 50 കൂടി മണിയോർഡറായി നൽകി. 
പോസ്റ്റൽ മുഖാന്തിരമോ ഫോമുകൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 

നിബന്ധനകൾ 
1. ഇതൊരു രണ്ട് പാർട്ടാ യിട്ടു ളള ടെണ്ട റാ ണ് . 
ആയതിനാൽ ടെണ്ടറുകൾ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരം രണ്ട് 
ബിഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 
( എ ) ടെക്നിക്കൽ ആന്റ് കമേഴ്സ്യൽ ബിഡ് 

- ( പാർട്ട്-I ) 
( ബി ) വിലയെ സംബന്ധിച്ച ബിഡ് ( പാർട്ട്- II ) 
. ടെക്നിക്കൽ ആന്റ് കമേഴ്സ്യൽ ബിഡ് ടെക്നിക്ക 
ലായുളള വിവരങ്ങളും വാണിജ്യപരമായ കാര്യങ്ങളായ 
ഐറ്റ ങ്ങളുടെ ഡെലി വറി കാലാ വ ധി , ഡെലിവറി 
നിബന്ധനകൾ, പേയ്മെന്റ് നിബന്ധനകൾ, വാറണ്ടി, 
ഓഫർ വാലി ഡി റ്റി , ട യി നിംഗ്, മെഷ്യൻ 
സ്ഥാപിക്കു ന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവ രം എന്നിവ 
കാണിച്ചിരിക്കണം. ഇതിൽ സാധനത്തിന്റെ വിലയോ, 
നികുതി തുകയോ, ഡെലിവറി ചാർജ്ജാ, മറ്റ് തുക 
കളോ ഒന്നു തന്നെ രേഖപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല . 


7 . 


11. 


25 . 


സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് റൂൾ പ്രകാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
അധികാരിക്ക് കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ ടെണ്ടർ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ തള്ളിക്കളയുന്നതിനോ ഉളള 
അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. 


SCHEDULE 


ഈ വ കുപ്പുതല ടെക് നി ക്കൽ ഇവാ ല വേ ഷൻ 
കമ്മിറ്റിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ ആന്റ് 
കമേഴ്സ്യൽ ബിഡ് ആദ്യം തുറക്കുന്നതാണ്. ഈ 
കമ്മിറ്റി ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് വകുപ്പു തലത്തിലുളള 
സ്പെസിഫിക്കേഷനുമായി സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തി 
അംഗീകരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ബിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 

പൈസ് ബിഡ് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയും തുറക്കുകയും 
പരിശോധിക്കുകയുമുള്ളൂ. 
പർച്ചേസ് ഓർഡർ തീയതി തൊട്ട് മുപ്പത് ദിവസ 
ത്തിനകം സാധനം ഡെലിവറി ചെയ്യണം. 
ഐറ്റങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ഫറോക്ക് ആശുപത്രിയിൽ 
എത്തിച്ച് സ്ഥാപിച്ചു നൽകേണ്ടത് സപ്ലയറുടെ 
ഉത്തരവാദിത്വവും ചുമതലയുമാണ്. 
സപ്ലെ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ പൂതിയതായി നിർമ്മിച്ച 
വയായിരിക്കണം. റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്തവയായിരിക്കരുത്. 


Specification 


Items with 
Quantity 


12. 


. 


Slit Lamp with 
motorized table 
( Stand ) - 1 No. 


• Diopter 

Adjustment : + /-5 
• Slit width : 0 - 15 mm 
• Slit Angle : 0° – 180° 
With horizontal scanning 

capability 
• Filters : Red free , cobalt 
blue, green 

Magnification : 10x, 16x, 25x 
Lamp-Halogene lamp : 12V,50W 
Accessories to fit applantation 
tonometer. 


എല്ലാ ഐറ്റ ങ്ങൾക്കും 3 വർഷത്തെ ഗ്യാ ര ണ്ടി 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 


17 . 


Auto 
Refractometer 
with Motorised 
Table (Stand ) — 
1 No . 


- ഗ്യാരണ്ടി പീരീഡ് തീരുന്ന മൂറയ്ക്ക് സപ്ലയർ 
5 വർഷത്തെ വാർഷിക മെയിൻ നിൻ സ് കരാർ 
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. ഇതിനു വേണ്ടി കോംപ്രിഹെൻസീവ്, 
നോൺ- കോംപ്രിഹെൻസീവ് രീതിയിൽ ബാധകമാകുന്ന 
5 വർഷത്തെ റേറ്റ് ഓരോ ഐറ്റത്തിനും ഇതിനോടൊപ്പം 
ക്വാട്ട്ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
നിർമ്മാതാവിന്സയർക്ക് കേരളത്തിൽ സ്വന്തമായി 
സർവ്വീസ് യൂണിറ്റുകൾ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
ഓരോ ഐറ്റ ത്തിനും ISI മാർക്ക്, ISO മാർക്ക് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ICRD - യിൽ നിന്നുളള റേഡിയേഷൻ 
സേഫ്റ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൽപ്പാദക രാജ്യം സംബന്ധിച്ച 
വിവരം തുട ങ്ങി യവ ആവ ശ്യ മായ ഐറ്റ ങ്ങൾക്ക് 
ഉണ്ടാ യി രിക്ക ണം . ഇത്തരം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ 
പകർപ്പുകൾ ( അധികാരപ്പെട്ട ഏജൻസി നൽകിയത്) 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ്. 
ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ മുമ്പ് കേരളത്തിൽ സപ്ത 
ചെയ്ത തിന്റെ അടിസ്ഥാ ന ത്തിൽ ഇവ ഇപ്പോൾ 
ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സർക്കാർ വകുപ്പു 
കളുടെ/ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരും മേൽവിലാസവും 
നൽകേണ്ടതാണ്. 
ആ വശ്യം വരുന്ന പക്ഷം ഈ ആശു പത്ര യില 
ജീവ ന ക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ ടയി നിംഗ് കമ്പനി 
ചെലവിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 
സാധ ന ങ്ങൾ നല്ല കണ്ടീഷനിൽ സപ്ലെ ചെയ്ത് 
സ്ഥാപിച്ച് ഇവ ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിക്കു ന്ന തായി 
കണ്ടെത്തി ഒരു മാസത്തിനകം പേമെന്റ് നൽകുന്ന 
താണ്. 
ടെണ്ടർ നൽകുന്ന സ്ഥാപനം, തങ്ങളുടെ 
സ്ഥാപനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, TIN / 
TAN സർട്ടിഫിക്കിന്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ നൽകേണ്ടതാണ്. 
ഈ ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന സാധനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ 
കൂടു തൽ/ കുറവ് വരു ത്തു ന്ന തിന് പർച്ചേസ് 
ഓഫീസർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. 
പർച്ചേ സി നായി തെര ഞ്ഞ ടു ക്കുന്ന സ്ഥാപനം 
കോൺ ടാക് ട് തുകയുടെ 5 % സെക രിറ്റി 
ഡെപ്പോസിറ്റായി നൽകേണ്ടതാണ്. 


• Sphere : - 25D to + 22D 

Cylinder : 0 d to +/ -10D 
• Axis : 0° to 180° 
• Minimal pupil Diameter : 2mm 
• Target Fixation : Autofog 

System 
• Measurement : Auto start/ Start 

Manual ( Selectable ) 
• Measurement 

Display Colour LCD Monitor 
• Measurement : Built in 

recording printer (Up to 10 
measurement of each eye can 
be stored in memory) 
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Directorate of 
Insurance Medical Services , 
Thiruvananthapuram - 14 . 


( Sd.) 
Director 
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